300
IV. Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
die Stromung das Eohr liberal! volistandig ausfiillen soil, die Konti-nuitatsgleichung erftillt sein, also
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Der Endquerschnitt ist also
w
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Aus diesen Beziehungen ergeben sich folgende wichtige Schliisse. Mit abnehmendem Druck in der Stromungsrichtung muB nach der Arbeitsgleichung unter alien Umstanden w zunehmen, also wQjw ein echter Bruch sein. Gleichzeitig nimmt jedoch das Volumen nach der adiabatischen Zustandskurve zu, d. h. es wird vjvQ ^> 1.
In der Bichtung der Stromung kann demnach bei stetig abnehmendem Drucke der Querschnitt entweder kleiner oder groBer
w    v
als am Anfang  sein, je nachdem — — § 1 ist.   Ein solches Verhal-
w   v9
ten zeigen tropfbare Fliissigkeiten nicht. Bei diesen ist v/v0=l, daher bei abnehmendem Drucke auf alle Falle F<^FQ, abnehmen-der Querschnitt im Sinne der Stromung.
£*
Fig. 106.
Nun verhalten sich Gase und Dampfe bei geringen Druckanderungen annahernd wie tropfbar fliissige Korper. Das Volumen wachst nur wenig, wahrend schon einer geringen Druckabnahme ein bedeutender Zuwachs an Geschwindigkeit entsprechen kann. Daraus folgt, daB bei stetig abnehmendem Druck (beschleunigte Stromung) die Querschnitte zunaehst abnehmen miissen, um spater, wenn die Volumenanderungen grofi geworden sind und der verhaltnis-maBige Zuwachs an Geschwindigkeit kleiner wird, wieder zuzu-nehmen. Zwischen Anfang und Ende kann also, bei bedeutenden Druckanderungen, ein kleinster Querschnitt (eine ,,Verengung") liegen.Dann ist kiirzer
